جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 ٍ ز المدرسة : قم الصفحة من 1 | 
المديرية : الكرخ الأولى ا 0 0 8 دددث 
الذ : إحياذ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 1 | 102042093001 | اديان سعد عبد الستار عبد الجبار__ | 93 | 100 | 99 | 73 | 93 | 97 | | ناجح | 555 | 92.50 


| 2 | 102042093002 | امنه اكرم عبد الله محمود | | 87 | 99 | 99 | 81 | 82 | 78 | | ناجج | 526 | 87.67 
_ 3 | 102042093003 _| ايه محمد عبد الوهاب عماش | | 99_ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |__| ناجم | 599 | 99.83 
| 4 | _102042093004_ | براء سمير عبد الججار طه_ 1 | 72 | 66 | 70 | 50 | 64 | 66 | | نجع | 388 | 64.67 
| 5 | 1020420930066 | تبارك ليث وهيب عبدلله 2 | 40 | 50 | 616 | 36 | 32 | 30 | | معد | 6 | 0 
| 6 | 102042093007 | حفصه عمر عبد العزيز رشيد | | 61 | 96 | 50 | 50 | 50 | صفر |[ | | معيد |[ 0 | 0 
7 | 102042093008 _| حنين فتحي احمد حنتوش 1 | صفر_ | 98 | م | صقر | 90 | 91 | | معيد |[ 0 | 0 
| 8 | 102042093009 | حنين ماجد اسماعيلاحمد | 93 | 100 | 99 | 96 | 100 | 96 | | ناجج | 584 | 97.33 
9 | 102042093010 إداليا وليد عبد المطلب جامد | 35 | 64 | 62 | 65 | 56 | 63 | | معد | 0 | 0 
10 | 102042093011 |دانيه مقدام شكري محمد_|_ | 93_ | 99 | 100 | صفر | 100 | 100 | | معيد |[ 0 | 0 
| 11 | 102042093013 إدانيه وادي صالج جلو | 66 | 72 | 50 | 64 | 55 | 76 | | نجع | 383 | 63.83 
12 | 102042093014 | رفلاحمد نفل مدور 000 | 60 | 93 | 58 | صفر | 64 | 66 | | معد |[ 0 | 0 
| 13 ]| 102042093015 | رقيه حارث محسن عبد الباقى1|_ | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | | ناج | 595 | 99.17 
14 | 102042093016 | ريام محمد طارق صيري__ | 82_ | 87 | 69 | صقر | 69 | 79 | | معد |[ 0 | 0 
| 15 ]| 102042093017 | ريان امين عباس نذير__ | 85 | 97 | 86 | 77 | 77 | 63 | | نجع | 485 | 80.83 
| 16 | 102042093018 _| زهراء عامر عبد الامير حسين || | 98 | 96 | 93 | 99 | 99 | 92 | | ناجج | 577 | 96.17 
| 17 | 102042093019 _| زينب منذر نعمان يوسف||1_ | 89 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | | ناج | 586 | 97.67 
| 18 | 102042093020 | صابرين حارث عبد الجبار سبع | |[ 96 | 94 | 98 | 97 | 94 | 100 | | ناجج | 579 | 96.50 
19 | 102042093021 | طيبه اسعد عبد القادر محمود_|_ | 37 | 41 | 33 | 22 | 819 | 23 | | معد | 0 | 0 
20 | 102042093022 | طيبه هيثم خليل محمود | 68 | 95 | 70 | 93 | 94 | صفر |[ | معيد |[ 0 | 0 
21 ]| 102042093023 | فاطمه احسان وزيرحمزە | 54 | 83 | 59 | 62 | 23 | 36 | 2 | معد | 0 | 0 
| 22 |_102042093024_| فاطمه سامر فاضل عبد |[ 98 | 98 | 95 | 100 | 99 | 100 | | ناجج | 590 | 98.33 
23 | _ 102042093025 | فالمه خاب عب خيرات ااا | 32 | 93 | 93 71 24 | 70 |__| لج 3 82.17 
وك ات ا ارجام ا 81 | 98 | 72 7 ا ج ف 81.33 
25 7 | فرح مثنى عباس علوان 80 52 76 85 454 | 75.67 











جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 : ز المدرسة ٠:‏ 093 قم الصفحة من 2 إلى 2 
لسري راد رمز المدر, ٍْ رقم لى 
المدرسة 8 ثانوية اليرموك للبنات 
الفرع: إحيائي الدور الأول 19 2 


26 | 102042093028 | مريم احمد اسماعيل خضير ______| 29 | 32 | شان | 28 | 20 | 619 | | معد | 
: 

| 28 | 102042093030 _| مريم حسن هادي خلف 11_11 | 

| 29 | 102042093031 | مريم عمر ابراهيم عبد الرزاق__1_ | 

| 30 | 102042093032 | مريم هاني ياسر راضي 10000 | صفر | 

| 31 | 102042093033 | ملاذ صادق مدلول حمدان _____ | 

| 32 | 102042093034 _| مها سمير رشي حسين_ 11 | 

| 33 | 102042093035 _| ناديه سلام كريم خلف__ 1_1 | 

| 34 | 102042093036 _| نبأ سفيان علاوي عواد 202020 | صفر 

35 | __102042093038_ | نور علي سهيل عبد الرزاق_ 1 | 81 | 








عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


